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جهاز شغط الجلطات ام ال 
6. تركيب دعامة دوائية اضافية 18000 اس 
تركيب دعامة عادية اضافية ا ال 


> ملحوظة: هذه الاسعار تشمل 
الادوية الخاصة بالقسطرة داخل غرفة القسطرة. 
استخدام مستلزمات التوسيع وهي ( 1- قسطرة مرشدة واحدة 2- سلك مرشد واحد 
3- - بالونة واحدة فقط. 4- دعامة واحدة .( 
اعطاء اسطوانة واحدة ممغنطة. 
الاقامة لمدة 24 ساعة في عناية القسطرة في حالة تركيب دعامات وفي حالة 
القسطرة ) التشخيصية الاقامة لمدة 8 ساعات فقط. 


٠‏ ملحوظة هذه الاسعار لا تشمل 
1-اي فحوصات طبية ( معملية - اشعات - رسم قلب ). 
2-الادوية الخاصة مثل ©آ1© PA, Streptokinase,‏ رع8001351531 داخل غرفة 
القسطرة. 
3-الادوية خلاف الاقامة بالعناية المركزة. 
4-المستلزمات الطبية خارج حجرة القسطرة. 


5-استخدام اعداد اخري من القسطرة المرشدة او سلك مرشد او بالون اضافي 
يتم احتسابه. 


6-اي اتعاب اطباء في التخصصات الاخري. 
7- جميع البنود خارج الاتفاقية الشاملة تخضع لخصم التعاقد. 


8- جميع انواع الصبغات. 


من بعد الساعة 10 مساء وحتى 9 صباحا يتم احتساب بدل استدعاء 
0 جنيه ( خمسمائة جنيها ) للاستشاري فى حال قسطرة تشخيصية 
فقط وفي حال عمل قسطرة علاجية وتركيب دعامات يتم احتساب بدل 
استدعاء للاستشاري 1500 ( الف جنيها فقط لاغير) 


٠‏ ملحوظة: هذه الاسعار تشمل 
الادوية الخاصة بالقسطرة داخل غرفة القسطرة. 
استخدام مستلزمات التوسيع وهي :- 
( 1- قسطرة مرشدة واحدة 2- سلك مرشد واحد 3- بالونة واحدة. 4- دعامة واحدة. 
5- واير تو سبح واحد. 6- نيدل واحد . ( 
اعطاء اسطوانة واحدة ممغنطة. 
الاقامة لمدة 24 ساعة في حالة عمل توسيبع بالوني وقي حالة القسطرة ¿ التشخيصية 
الاقامة لمدة 8 ساعات فقط 


شامل الكايبل والايجار 
لمدة 6 ايام 


تركيب قسطرة بذل 
بالكلي او الحالب في 
غرفة عمليات: القسطرة [ 


ناحية واحدة) 


تركيب قسطرة بذل 
بالكلي او الحالب في 


غرفة عمليات القسطرة ( 
ناحيتين) 


٠‏ ملحوظة: هذه الاسعار تشمل 


( 1- اقامة 12 ساعة 2- نيدل واحد 3- 50 سم صبغة 4- مدخل قسطرة واحد ) 


٠‏ ملحوظة هذه الاسعار لا تشمل 
سعر الفلتر 
اي فحوصات طبية ( معملية - اشعات - رسم قلب ). 
المستلزمات الطبية خارج حجرة القسطرة. 
اي اتعاب اطباء في التخصصات الاخري. 
جميع البنود خارج الاتفاقية الشاملة تخضع لخصم التعاقد. 


في حالات التعاقدات يتم اخذ موافقة مسبقة قبل عمل القساطر 
التتكيضعة والتوسع بالنالوت:وتركيب :وعامات 


